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കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 

വിജ്ഞാപനം 
നമ്പർ- 1/ 2014 - 15. 

2014 മേയ് 12 . 
- 110 കെ . വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ, ചൊവ്വയിൽനിന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട 
110 / 25 കെ . വി . കണ്ണൂർ സൗത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്ഷൻ 
സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 110 കെ . വി . ഭൂഗർഭ കേബിൾ വലിക്കുന്നതിന് 
ആവശ്യമായ സർവെ നടത്തുന്നതിനും, കുഴിയെടുത്ത് കേബിൾ 
ഇടുന്നതിനും വേണ്ടി കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് 
ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി 
ബോർഡ് ലിമി റ്റ ഡി നു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന 
കോൺട്രാക്ടർമാരും അവരുടെ ജോലിക്കാരും 110 കെ . വി . 
സബ് സ്റ്റേ ഷൻ, ചൊവ്വ മുതൽ അമ്പാടി റോഡ്, അമ്പാടി 
റോഡിൽ നിന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള 
റെയിൽവേ സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡ്, റെയിൽവേ 
സ്ഥലത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന റോഡ്, അതിന് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന 
സ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇൻഡ്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് 1885, 
ഇൻഡ്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003 - ലെ 164, 165( 2 ) എന്നീ 
വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അവരുടെ നിയമാനുസൃത കൃത്യനിർവ്വഹണ 
ത്തിനായി പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ 
ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

( ഒപ്പ്) 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
കണ്ണൂർ. 

ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ. 


അറിയിപ്പ് 
നമ്പർ-DBB /VDK - TLYline/ 2013 - 14. 

2014 മാർച്ച് 7. 
110 കെ . വി . സബ്സ്റ്റേഷൻ, തലശ്ശേരി മുതൽ 110 കെ . വി. 
സബ് സ്റ്റേ ഷൻ വട കര വരെ നില വിലുള്ള 110 കെ . വി . 
സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ മാറ്റി ഡബിൾസർക്യൂട്ട് ലൈൻ 
വലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള 110 കെ . വി. ലൈൻ 
പരിധിക്ക്കത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടവറുകൾ 
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാനും, ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനും, ലൈനിൽ 
നിന്നും നിയമപരമായ അകലം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ട 
പവൃ ത്തികൾ ചെയ്യു ന്ന തി നായി കെ . എ സ് . ഇ . ബി .യുടെ 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, കരാറുകാരും, അവരുടെ ജോലിക്കാരും 
20 - 3 - 2014 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അവരുടെ നിയ മാ നു സത 
കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനായി പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് 
ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. 

- ( ഒപ്പ്) 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കണ്ണൂർ. 

ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ. 


